Inż. Stanisław 


CELINSKI 


KOCHANY MĄŻ, OJCIEC, DZIADEK I PRADZIADEK 


przeżywszy lat 84, po krótkich a ciezkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 12 października 1989 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim -na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we czwartek 19. X. 1989'r. o godzinie 10,40, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


L 


ZONA, CORK! Z MEZAMI, WNUKI Z ZONAMI I PRAWNUKI 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie we środę 18 października br. o godzinie 8.30 w kościele paraf. św. Szczepana. 


